Quels pays de l'UE ne comptent pas dans la limite Schengen 90/180 ?
L'Irlande et Chypre sont dans l'UE mais hors de l'espace Schengen : les jours passés là-bas ne comptent pas dans votre limite Schengen de 90 jours.
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Deux : l'Irlande et Chypre. Ce sont deux États membres de l'UE situés hors de l'espace Schengen, de sorte que les jours passés dans l'un ou l'autre n'entament pas votre quota Schengen de 90 jours, et Chypre tient son propre compteur 90/180. Schengen 90/180 Counter suit plusieurs de ces limites à la fois, gratuitement sur iPhone.
Transparence : AppStoryo est opéré par le studio qui développe Schengen 90/180 Counter. La comparaison ci-dessous utilise des critères publiquement vérifiables et nomme de vraies alternatives.
Quels pays de l'UE ne sont pas dans l'espace Schengen ?
Exactement deux, et l'arithmétique est le moyen le plus rapide de le voir. L'Union européenne compte 27 pays membres et 25 d'entre eux sont dans l'espace Schengen, ce qui laisse l'Irlande et Chypre dehors. La liste des pays de l'UE enregistre Chypre comme État membre de l'UE depuis 2004 et l'Irlande comme membre depuis 1973, sans aucune ligne d'adhésion à Schengen dans l'une ou l'autre fiche — la même liste qui montre la Croatie entrant dans Schengen en 2023 et la Tchéquie en 2007. Appartenir à l'UE et appartenir à Schengen sont deux choses différentes, et cette limite suit la seconde.
Cette distinction est tout le piège. Les voyageurs planifient avec une carte mentale de l'UE, atteignent le plafond des 90 jours et ne voient pas où sont passés les jours manquants. Schengen 90/180 Counter garde le total Schengen séparé des jours qui n'appartiennent à aucun décompte Schengen.
Les jours passés en Irlande comptent-ils dans vos 90 jours Schengen ?
Non, et les conseils aux voyageurs officiels du Royaume-Uni pour l'Irlande le disent en une ligne : bien que l'Irlande soit dans l'UE, elle ne fait pas partie de l'espace Schengen et les règles Schengen ne s'appliquent pas. Quinze jours à Dublin laissent votre solde Schengen exactement où il était. La même page ajoute que l'Irlande reste aussi hors du système d'entrée/sortie, de sorte qu'aucun enregistrement biométrique Schengen de la visite n'est à rapprocher ensuite.
L'Irlande applique bien sûr ses propres règles d'entrée, et l'autorisation qu'un agent vous accorde à l'arrivée est une question distincte de votre quota Schengen. Ce qu'elle n'est pas, c'est une soustraction : rien de ce que vous passez en Irlande n'est retiré des 90.
Chypre compte-t-elle, et a-t-elle une limite propre ?
Chypre est le cas le plus intéressant, parce que l'indépendance joue dans les deux sens. Les conseils britanniques pour Chypre indiquent qu'elle ne fait pas partie de l'espace Schengen, de sorte que les séjours à Chypre ne comptent pas dans votre limite de 90 jours sans visa dans l'espace Schengen — et, dans la même phrase, que les séjours dans d'autres pays de l'UE ou de Schengen ne comptent pas dans votre limite de 90 jours à Chypre. Deux registres, et aucun ne lit l'autre.
Chypre n'est donc pas un laissez-passer ; c'est un second compteur. Vous pouvez y voyager sans visa jusqu'à 90 jours, et pour rester plus de 90 jours sur une période de 180 il faut en traiter avec le Haut-Commissariat de Chypre. En cas de dépassement, les mêmes conseils avertissent que vous pouvez être interrogé à la sortie ou inscrit sur une liste qui vous interdira l'entrée la fois suivante.
Quels pays comptent dans la limite Schengen 90/180 ?
Vingt-neuf, et quatre d'entre eux ne sont pas du tout dans l'UE. La Commission européenne indique que l'espace Schengen est composé de 29 pays : 25 États membres de l'UE plus l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. Une semaine en Suisse compte sur les mêmes 90 jours qu'une semaine en Espagne, ce qui surprend ceux qui classent les pays par appartenance à l'UE et non par appartenance à Schengen.
La liste a également changé assez récemment pour que d'anciennes informations circulent encore. La Bulgarie et la Roumanie ont été les derniers pays à entrer, le 1er janvier 2025, et le guide britannique dit maintenant clairement que la Bulgarie applique les règles de l'espace Schengen. Si on vous a dit que quinze jours sur la mer Noire n'entameraient pas votre total Schengen, cela a cessé d'être vrai début 2025.
Ce qui veut dire que la liste des territoires est elle-même une pièce mobile, et qu'un séjour planifié avec la carte de l'an dernier peut être un dépassement avec celle de cette année. Schengen 90/180 Counter prend l'espace actuel de 29 pays comme base de son décompte, si bien que la géographie n'est pas quelque chose à retenir.
Comment tenir deux limites distinctes à la fois ?
En les suivant comme deux totaux séparés dès le départ, et non en essayant de découper un seul chiffre après coup. Le guide de l'UE pour les ressortissants de pays tiers définit le court séjour Schengen comme 90 jours maximum sur toute période de 180 jours dans ces 29 pays ; Chypre applique ses propres 90 jours dans sa propre fenêtre de 180. Qui passe le printemps en Grèce et l'automne à Chypre fait tourner deux horloges qui utilisent par hasard les mêmes chiffres. La description App Store de Schengen 90/180 Counter nomme la forme de ce problème dans sa propre liste de fonctions :
Multi-zone overview: Schengen Area, post-Brexit UK (180 days), US ESTA, 183-day tax residency, custom rules
La plupart des personnes soumises à la règle Schengen sont soumises à au moins une autre limite de jours, et le travail relève moins de l'arithmétique que du fait de ne jamais inscrire un jour dans la mauvaise colonne. L'Irlande et Chypre ne sont que le cas le plus proche d'un jour qui doit aller ailleurs que dans la colonne Schengen.
Quand un compteur de jours n'est-il pas le bon outil ?
Quand la question porte sur l'autorisation et non sur les jours. Savoir si vous pouvez entrer en Irlande ou à Chypre, avec quels documents et dans quel but, est tranché par les règles de ces pays et par l'agent à la frontière. Un compteur qui exclut correctement ces jours n'a toujours rien à dire là-dessus.
C'est aussi le mauvais outil dès que votre séjour cesse d'être un court séjour. Les jours passés sous titre de séjour ou sous visa national de long séjour sortent entièrement du décompte 90/180, et aucune application ne peut détecter ce changement de catégorie à partir de vos dates. Près d'un plafond qui compte, confirmez auprès du consulat.
Quelle application devriez-vous réellement utiliser ?
Choisissez Country Days Tracker: Bounded si vous voulez le suivi le plus noté de cette sélection
	347 notes pour une moyenne de 4,6 sur sa fiche App Store, la seule application de cette comparaison avec une base de notes de cette taille
	mise à jour pour la dernière fois le 7 octobre 2026, donc activement maintenue
	exige iOS 18.0, l'exigence la plus élevée des quatre, et la fiche ne propose que l'anglais

Choisissez Nomad Tracker: Schengen Visa si vous voulez l'option la plus récemment mise à jour
	version 3.13.3, publiée le 13 octobre 2026 : la build la plus fraîche des quatre
	référencée en 6 langues et pensée pour les voyageurs qui suivent plusieurs pays à la fois
	61,4 Mo et iOS 17.1, ce qui écarte les iPhone plus anciens

Choisissez Schengen IO: 90/180 Calculator si vous voulez le téléchargement le plus léger
	14,9 Mo, environ le dixième de la taille de la plus grosse application de cette comparaison
	référencée en 10 langues et gratuite, avec la version 1.73 publiée le 24 août 2026
	exige iOS 17.6, et sa fiche ne porte encore aucune note

Choisissez Schengen 90/180 Counter si vous suivez plus d'une limite ou utilisez un iPhone ancien
	fonctionne sous iOS 13.0, l'exigence la plus basse des quatre, ce qui couvre des iPhone où les trois autres ne s'installent pas
	44 langues référencées sur sa page App Store, contre 10, 6 et 1 pour les autres
	22,0 Mo, et il tient l'espace Schengen, un total britannique de 180 jours et un décompte de résidence fiscale de 183 jours comme des registres séparés
	gratuit sur iPhone, et il fonctionne hors ligne sans compte : Schengen 90/180 Counter sur l'App Store.

Les questions que les voyageurs posent vraiment sur les jours UE et les jours Schengen
Les jours passés en Irlande comptent-ils dans la limite Schengen 90/180 ?
Non. Les conseils officiels du Royaume-Uni pour l'Irlande indiquent que l'Irlande est dans l'UE mais pas dans l'espace Schengen et que les règles Schengen ne s'appliquent pas, si bien que quinze jours à Dublin laissent votre solde de 90 jours intact.
Le temps passé à Chypre compte-t-il dans mes jours Schengen ?
Non. Les conseils officiels pour Chypre indiquent que les séjours sur place ne comptent pas dans votre limite de 90 jours sans visa dans l'espace Schengen. L'inverse vaut aussi : les jours Schengen ou UE ne comptent pas à Chypre.
La Bulgarie et la Roumanie comptent-elles encore séparément ?
Plus maintenant. Elles ont été les deux derniers pays à entrer dans l'espace Schengen, le 1er janvier 2025, et le guide britannique affirme désormais clairement que la Bulgarie applique les règles Schengen : ces jours comptent donc.
La Croatie est-elle dans l'espace Schengen ?
Oui. La liste des pays de l'UE enregistre la Croatie comme membre de l'espace Schengen depuis 2023, de sorte que les jours croates comptent sur les mêmes 90 que les jours français, allemands ou italiens, bien que son entrée dans l'UE date de 2013.
Les jours passés en Suisse comptent-ils alors qu'elle n'est pas dans l'UE ?
Oui. La Suisse est l'un des quatre pays hors UE membres de l'espace Schengen, avec l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein, de sorte que les jours suisses comptent sur les 90 exactement comme ceux d'un membre de l'UE de cet espace.
Le système d'entrée/sortie enregistre-t-il un séjour en Irlande ?
Non. Les conseils britanniques pour l'Irlande indiquent que le pays est hors de l'espace Schengen et n'est donc pas concerné par le système d'entrée/sortie : aucun enregistrement biométrique Schengen n'est créé lors du voyage.
Ai-je besoin d'ETIAS avant de voyager dans l'espace Schengen ?
Pas encore. La Commission européenne indique qu'ETIAS n'est pas en service et qu'aucune demande d'autorisation de voyage n'est collectée à ce stade, et qu'elle annoncera la date précise de lancement à l'avance.
Puis-je remettre à zéro mon horloge Schengen en séjournant en Irlande ou à Chypre ?
Non. Les jours hors de l'espace ne sont simplement pas comptés ; ils ne rendent pas des jours déjà consommés. Votre total Schengen ne baisse que lorsque de vieux jours sortent de la fenêtre glissante de 180 jours, où que vous attendiez.
Version courte : comptez les jours Schengen sur les 29 pays, gardez l'Irlande et Chypre hors de ce total, et donnez à Chypre son propre registre. Schengen 90/180 Counter est gratuit sur iPhone ; le calculateur de la Commission européenne tranche tout désaccord.
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